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Outbreak-Related Volumes Harvested 


Fr eS chi: Gee Fiscal Year 1975 Total 
STATE 
DW istate | rederat || state | Federa 





S 
1 


ALABAMA 27 MBF 414 MBF 
Soi ahCr 82 MCF 

ARKANSAS bene ah 
GEORGIA 1,142 MBF 5,017 MBF 
65 MCF 304 MCF 
LOUISIANA 172 MBF 3,081 MBF 
13 MCF 180 MCF 
MISSISSIPPI 270 MBF 2,051 MBF 
0 MCF 0 MCF 
NORTH 136 MBF 1,253 MBF 
CAROLINA 79 MCF 383 MCF 
SOUTH 121 MBF 2,021 MBF 
CAROLINA 9 MCF 382 MCF 
TENNESSEE 114 MBF 678 MBF 
a. 36 MCF 204 MCF 
TEXAS 455 MBF 8,988 MBF 
16 MCF 553 MCF 
VIRGINIA 1 MBF 21 MBF 
0 MCF 6 MCF 





12,836 MBF 2,438 MBF | 105,526 MBF 23,924 
TOTAL 
_ 4,147 MCF 219 MCF . . 32,596 MCF 2,094 


Cordwood conversion: Cord equals 75 cubic feet. 
1/ Includes data from December. | 
2*/ For period Sept. - Jan. 


2/ ‘For period Jul. - Jan. 


MBF 


MCF 


More detailed information can be obtained by writing to the U.S. Forest 
Service, Forest Pest Management Group Field Offices, or the Atlanta Office 


2500 Shreveport Highway 


listed below: 
Pineville, Louisiana 71360 


P.0. Box 5895 
Asheville, North Carolina 28803 
Forest Pest Management 
1720 Peachtree St., N.W., Room 711] 


Atlanta, Georgia 30309 
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